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nd wir bekommen, wenn als Variabele nur die Coordinaten angesenen ^erden,
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Nun bedarf es fur diesen Fall noch einer Hypotbese iiber die Ab-langigkeit der Grossen T und Q'x, Qy, Q'z von der Temperatur. Diese 'esteht darin, dass man setzt
T = J> cv & d F,
giebt die Gleicbung 103) sofort die Fourier'scbe Gleichung tir die Warmeleitung. Von allgemeiner Bedeutung sind nur die Hypo-hesen unter 102); die anderen sind besondere Hypotbesen fiir den be-onderen Fall einer Warmebewegung. Erstere behalten wir also all-;euiein bei.
Wenn wir in der Hamilton'schen Gleichung 98) §Q ersetzen Lurch 2j Hi 8 gtj indem wir mit Mi 8 & diejenige Warmemenge be-;eichnen, welche bei Aenderung derVariabeln $ um 5^ aufgenommen rird, also
.05)                                  dQ
jetzen, so geht diese Gleichung iiber in
.06)
?^oraus in bekannter Weise die Lagrange'schen Gleichungen folgen
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Diese fuhren, ebenfalls in bekannter Weise, zu dein Princip der Er-laltung der Kraft, indem sie ergeben
LOS)                        JdQ = (JT— SPidft,
ler erste Hauptsatz der Thermodynamik. Wir theilen nun die Energie T .n zwei Theile, einer U"° soil nur von den Variabeln abhangig sein, der indere T° auch von den Veranderungen dieser Variabeln, dann istarmeleitung. Die Warme Q kann dann in ein Element des Korpers nur durch die Oberflache eindringen; nennen wir d(5 ein Element dieser Oberflache, Qf die eine Einheit derselben treffende Warmenienge, (Qf, n) den Winkel zwischen der Richtung des Warmestromes und der nach innen ge-zogenen Normale an d (5, so ist
